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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ സി1/ 19171( 9)/ 2013 / ജി . എം . സി. റ്റി . 

2014 മേയ് 17 . 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
വ കു പ്പിലേക്കാ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പേ പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 274 / 2014 

ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഓഫിജറേറ്റഡ് മൈക്രോ സെൻട്രിഫജ് 
(1 എണ്ണം). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 700. 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 350. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 6 - 2014, 3 മണി. 
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[PART III 


Specification of Micro centrifuge 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 6 - 2014 , 2.30 മണി. 


- ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -6 - 2014 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക - 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 9 - 6 - 2014, 3 മണിക്കു 
മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- • Maximum RCF 17000xg 

Maximum Speed — 13200 RPM 
Temperature set range from (-9°C ) to (+ 40°C ) 
Dual Raw rotor 18X2/18X0.5ml for simultaneous 
run of two different volumes without using 
adapters 
Large LED display for time, speed and temperature 
| Max . Noise level: 50dBA 
• Acceleration /Deceleration time 10 Sec./12 Sec . 

Time set range 1 to 99 min.,1 min . increments 
• Toggle between RPM and RCF 
• Induction maintenance free rotor 

• Suitable stabilizer for above centrifuge 
- • 3 year warranty 


SCHEDULE 


No . C1 /19171 (9 )/2013/ GMCT. 


17th May 2014 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items for 
Pathology Department of Government Medical College at 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. and Details of Items and Quantity 
274 / 2014 — High Capacity Refrigerated Micro Centrifuge — 
1 No. 


Cost of tender form ( inclusive of VAT ) : 

Original— \ 700 . 
Duplicate — \ 350 . 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of sales tax , and for 
free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


Last date and time for sale of tender form - 19- 6- 2014, 
2, 30 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form — 
20 - 6- 2014, 2 . 30 p. m. 

Opening date and time of tender — 20 -6 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram -11 up to 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Kerala State , Pin - 695 011. Money 
Order should reach this office on or before 9 -6 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted. 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


| 10. 


നം . 


11 . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 


13 . Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorisation letters . 
| 18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 


No. S2/ 4562/ 2014/ HDS. 

13th May 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Molecular Diagnostic Kit for Microbiology 
Department of Government Medical College Hospital, 
Kozhikode . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No . - S2/ 4562/ 2014 / HDS. 

| Price of tender (including tax ) ST ( cash only/ Money 
order ) - 458 . 

Date and time of close of sale of tender form 
18- 6 -2014 at 3 p . m . 

- Date and time for receipt of tender - 19 - 6 - 2014 at 
5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 20 - 6 - 2014 at 
12 Noon . 

Date up to which the rates are to be firms— 30 -9 -2014. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode - 8. 


17. 


Government Medical College 
Hospital, Calicut- 8 . 


(Sd.) 
| Superintendent. 


ടെണ്ടർ ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


നമ്പർ എസ്2 / 4562/ 2014/ എച്ച്. ഡി.എസ്. 2014 മേയ് 13. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
മെ കാബയോളജി വകു പ്പി ലേക്ക് മോളി കൃ ലാർ 
ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്ക്സ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 458. 


നമ്പർ എസ്1 / 9735/ 2013 /എച്ച്. ഡി.എസ്. 2014 മേയ് 12 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ആർത്രോസ്കോപ്പിക് റേഡിയോ റഫീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ 
സിസ്റ്റം - ഒരെണ്ണം സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എസ്. 1/ 9735 /2013 / HDS എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കണം. 


അടങ്കൽ തുക - 5,95,000 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 6 - 2014 , 3 മണി. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,368 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 6 - 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 6 - 2014 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 6 - 2014 , 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 - 6 - 2014 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 18 - 6- 2014, 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- 30 - 9- 2014 . 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31-8 - 2014. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 
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No. S1/9735/2013/ HDS. 

12th May 2014. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of Arthroscopic Radio Frequency Ablation 
System - 1 No. to Medical College Hospital, Kozhikode . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted - S1 /9735/2013/ HDS. 

Tender cost - 5,95,000 . 
E . M. D . - 1 % 


Price of tender ( in duplicate ) ST (cash only /Money 
order) - 1,363. 

Date and time of close of sale of tender form 
16 - 6- 2014 at 3 p . m . 


- മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പ്രതി നി ധിയുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


| Date and time for receipt of tender - 17- 6 - 2014 at 
5 p . m . 


Date and time for opening of tender - 18 - 6 - 2014 at 
12 noon . 


Date up to which the rates are to be firms— 31-8 -2014 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


നിബന്ധനകൾ 


Office of theMedical College 
Hospital, 
Kozhikode. 


| 1. 


(Sd.) 
Superintendent . 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


| 2 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് - 2 വർഷം. 


നമ്പർ എസ്2/ 7160 / 2014 / എം . സി. സി. 

2014 മേയ് 9. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന കിറ്റുകളും ഡിസ്കകളും 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 18 -6-2014, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 6- 2014 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും- - 25 - 6 - 2014, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25- 6- 2014, 
11.30 മണി. 


വാർഷിക അറ്റ കു റ്റ പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി ( ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


No. S2/ 7160 /2014 / MCC. 


9th May 2014. 


ദർഘാസ് നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2015. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). - 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Disc & Kits to the Department 
of Microbiology as detailed below . Tender forms and 
details of tender can be had from the office of the Principal, 
Govt. Medical College , Kozhikode on payment of tender 
cost. Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode. Belated tenders will not be accepted . 


SI. 
No. 


Tender No. and Name of the Items 

with Approximate Cost 


Cost of tender form : 
Original - S1. Nos. 1 and 6 ` 840 , Sl. No. 2 

" 735 , Sl. No. 3 1 ,050 , Sl. No. 4 

630, Sl. No. 5 ` 945. 
Duplicate — Sl. Nos. 1 and 6 ` 420 , Sl. No . 2 

. 368 , Sl. No. 3 525 , 

Sl. No. 4 315 , Sl. No. 5 .473 . 
By Post - Sl. Nos. 1 and 6 890 , Sl. No. 2 

* 785 , Sl. No . 3 1,100 , Sl. No. 4 

680 , Sl. No. 5 ` 995 . 
Closing date and time of tender form by post 
18 -6 - 2014 , 3 p.m . 


1 S2 /7160 /2014 /MCC — Diagnostic Kits for Microbial 

infection test Microbiology — 3,93 ,400 
2 S2/7161/2014/MCC — Serological Kits for Viral & 

Bacterial infection test Microbiology — 3,42,000 
3 S2/7162/ 2014 /MCC — Molecular Kit for Viral infection 

test ( PCR Kits) Microbiology — 4 ,67 ,000 
4 S2 / 7163/ 2014 /MCC — Molecular Kit for 

Tuberculosis test + viva DNA & RNA extraction 

Kit — 2 , 94 ,000 
5 S2/ 7164 / 2014/MCC — Antibiotic Disc 

Microbiology - 4 , 20 ,000 
6 S2/ 7165 / 2014 /MCC — Culture Media supplements 

Microbiology , ` 3 ,91, 125 


Closing date and time of sale of tender form 
24 -6 -2014 , 3 p .m . 


Due date and time for receipt of tender 
25 -6 -2014 , 11 a.m . 


Due date and time of opening of tender — 25 -6 - 2014 , 
11. 30 a .m . 


Office of the Government 
Medical College , 
Kozhikode - 8 . 


(Sd .) 
For Principal. 


Date up to which the rates are to be firm — 31-3 -2015 . 

Each tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of the total cost of 
items tendered for. Stamp Paper will be supplied to the 
firms outside Kerala on request along with remittance of 
" 150 by Money Order in favour of Principal, Government 
Medical College , Kozhikode. Specimen copy of the tender 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in 
Indian Rupees only . All the taxes applicable is to be 
clearly mentioned . Freight, insurance, loading, unloading , 
erection and commission charges and installation charges 
should be borne by the tenderer. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice . Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tender will be opened in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives as scheduled . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: Minimum 5 years. AMC and 

CAMC ( rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary. 


5 . No advance payment will be made . 


